型 式 
光束 
消费 电力 
固有 I 竺 
消费 劾 率 
平均 演 色 
评 佰 数 
色温 度 
调 光 范 轩 


埋 达 开口 


By 





: DL-MB5OON 
: 6700 lm 
.: 48.0~47. 5W(100~242V) 


: 141.0 Im/W 


: 84 

: 5000K 

: 约 5 一 100% 

: D470 x W470 x H89 
: 450 x 450 


